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中 国 艾 纳 香 属 总 苞 片 毛 状 体 及 
表皮 组 织 的 系统 解剖 
Kite PRE 


(广东 省 植物 研究 所) 


(一 ) 前 言 

艾 纳 香 属 Blumea DC. 植物 全 世界 约 80 余 种 ,我 国 约 有 30 RH, 有 关 它 们 的 分 类 一 
直 是 比较 难以 处 理 的 。 这 不 仅 由 于 该 属 与 白酒 草 属 Conyza L. MARJE Laggera Sch.- 
Bip. 的 分 界线 比较 模糊 ,作为 分 “种 ”的 一 些 特征 也 不 够 理想 ;加 上 在 许多 地 区 性 的 植物 志 
中 ,每 个 作者 对 记载 术语 的 概念 也 有 出 入 ,更 进一步 造成 了 它们 在 分 类 学 上 的 混乱 。 

Randeria (1960) 对 本 属 植物 的 分 类 曾 作 过 一 次 比较 全 面 的 修订 。 在 “种 ”的 鉴定 上 除 
了 运用 传统 的 分 类 特征 外 ， 还 采用 了 不 少 的 解剖 学 的 资料 。 这 篇 著作 对 本 属 的 分 类 研究 
有 一 定 贡献 , 但 在 分 “组 ”方面 仍 有 需要 商检 之 处 。 要 想 进一步 解决 , 从 更 多 方面 继续 积 
累 资 料 仍 是 必要 的 。 在 我 国 植物 志 的 编纂 工作 中 ， 从 事 于 这 一 研究 的 同志 向 我 们 提出 了 
这 个 要 求 。 

表皮 组 织 及 毛 状 体 的 解剖 特征 都 是 分 类 学 家 们 所 常 选用 的 项 目 。 由 于 毛 状 体 及 乳头 
状 表皮 细胞 的 分 界线 不 易 区 分 , 所 以 有 的 学 者 ,如 Prat (1932), 在 他 的 专著 : CRABS 
物 的 表皮 组 织 》 中 就 包括 了 毛 状 体 在 内 。 至 于 它们 在 分 类 学 中 的 意义 则 早 为 学 者 们 所 公 
认 。Solereder (1908), Metcalfe & Chalk (1950), Carlquist (1962) 都 曾 详 尽 地 论述 过 。 在 
我 们 进行 艾 纳 香 属 植物 的 系统 解剖 研究 工作 中 ， 发 现 该 属 总 苞 片 的 毛 状 体 及 表皮 组 织 的 
形态 ,结构 对 其 分 类 研究 有 一 定 帮助 。 现 将 我 们 所 能 取得 的 标本 材料 ( 共 27 种 ) 加 以 整理 
成 文 ,提供 有 关 学 者 参考 。 


(二 ) 研究 材料 与 方法 


供 观察 用 的 材料 取 自 张 黎 赛程 用 谦 所 鉴定 过 的 腊 叶 标本 ( 藏 广东 省 植物 研究 所 标本 
室 )。 

总 营 片 取 下 后 ,用 Foster (1949) 的 清净 透明 技术 整体 封 埋 于 甘油 胶 中 。 

关于 本 文 所 用 的 术语 : 气孔 均 属 Metcalfe et al. (1950) 所 谓 的 毛 芮 型 ， 故 在 全 文中 
对 气孔 的 结构 不 再 重 述 。 至 于 有 关 毛 状 体 的 描述 基本 上 是 按 Carlquist (1962) 的 概念 ,分 
两 大 类 : 即 腺 毛 和 非 腺 毛 。 腺 毛 又 分 具 柄 腺 毛 与 粘液 毛 (无 柄 腺 毛 ) 两 大 类 。 为 了 便于 记 
载 ,我 们 又 将 它们 再 分 别 分 为 A、B 两 个 型 , 具 柄 腺 毛 A 型 (图 版 六 十 三 ,图 3 ), 具 柄 腺 毛 
B 型 (图 版 六 十 二 ,图 6, 图 版 六 十 五 ,图 2 ) 及 粘液 毛 A 型 (图 版 六 十 四 ,图 2 一 3), 粘液 毛 
B 型 (图 版 六 十 四 , 图 5 一 6)。 
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(=) 按 总 苞 片 毛 状 体 及 表皮 细胞 的 分 种 检索 表 


1. 总 苞 片 远 轴 面 的 毛 状 体 挺 直 ,或 略 弯曲 ,长 度 易 测 定 。 
2. 不 具 腺 体毛 \ 仅 具 非 腺 毛 。 


3. 表皮 细胞 壁 呈 细 饮 齿 形 ……………… 1. 菊 纳 香 B. balsamifera (L.) DC. 
3. 表皮 细胞 壁 平 直 或 呈 浅 波形 。 
4。 ae 2. 光 时 艾 纳 香 B. eberhardtii Gagnep.» 
4。 有 气孔 ,但 不 明显 pe 3。 高 艾 纳 和 (新 拟 ) B. repanda (Roxb.) Hand.-Mazz。 
2. 腺 体毛 、 非 腺 毛 并 存 。 
5。 非 腺 毛 由 单 细 胞 组 成 .pe 4. SEMI B. napifolia (Wall.) DC. 


5。 非 腺 毛 由 多 细胞 组 成 。 
6. 仅 有 具 柄 腺 毛 或 仅 有 粘液 毛 。 
7. 仅 有 具 柄 腺 毛 。 
8. 非 腺 毛 基部 细胞 显著 脱 大 。 


9。 具 柄 腺 毛 长 可 达 560 微米 ,通常 300 微米 …………… 5. Rt the B. adenophora Franch. 

9. AMRERH, RK WA235 MK, BRE 200 微米 以 下 。 
10. SERRE ALA LA aE PRR ARREK RAE IK 235 微米 
ooooooooooooooooooeoooooooooecooooooooooooooooeooe oo 6. KEK B. laciniata (Roxb.) Dc. 
10. 非 腺 毛 基部 几 个 细胞 呈 “ 单 侧 ? 脱 大 , 具 柄 腺 毛 通常 长 56 微米 cccccceresccceesenceneceeccesaere 
PEOS PAE SEAE T T 7. WSL B. fistulosa (Roxb.) Kurz 

8. 非 腺 毛 基 部 几 个 细胞 通常 不 膨大 。 
1i. 具 柄 腺 毛 通 常 长 90 微米 oooeooeoooooooooooeooooooocoeoooe 8. BRAM B. riparia CBI.) De. 
11。 具 柄 腺 毛 通 常 长 38 微米 coocceneeeenecee cee neecceeceneceeenensenee 9. 七 里 明 B。 clarkei Hook. f. 
7. RARE. 


12. A 型 及 B 型 粘液 毛 并 存 。 
13. 非 腺 毛 基 部 几 个 细胞 呈 “ 塔 状 * 脱 大 …10. SRB B. saussureoides Chang ct Tseng 
13. 非 腺 毛 基部 几 个 细胞 通常 不 脱 大 …………………… 11。 香 区 B. aromatica (Wall.) DC. 
12. 粘液 毛 通 常 仅 为 A 型 ,或 仅 为 B 型 ,或 介 于 A、B 型 ,或 主要 为 A 型 , 侦 而 出 现 个 别 B 型 。 
14. 粘液 毛 A 型 ,偶而 也 出 现 B 型 。 
15. ARE AR, 
16. 非 腺 毛 基部 细胞 不 膨大 ,粘液 毛 通常 长 45 微米 。 
17. 非 腺 毛 极 稀 , 仅 分 布 于 总 苞 片 远 轴 面 的 顶端 ee 
nner soar rss. 12. #763448 B. densiflora (Wall,) DC. 
17。 非 腺 毛 较 多 ,遍布 于 总 苞 片 远 轴 面 .ee 
oooeocoooooseooesoeoeeooe seo 13. pÆ% B. hamiltoni (Wall.) DC. 
16. 非 腺 毛 基部 几 个 细胞 显著 膨大 ， FRE BRK 70 微米 osooeooooeooooeoooeooosoeoooeoooe 
本 14。 丝 毛 艾 纳 埋 B. sericans (Kurz.) Hook. f. 
15. 除 A 型 粘液 毛 外 ,偶而 也 出 现 有 B 型 , 非 踪 毛 基部 细胞 呈 "“ 塔 状 ?膨大 eere 
oo 15. KMH B. megacephala (Randeria.) Chang et Tseng 
14. MKE BN, RIF A,B 型 之 间 。 
18. 粘 被 毛 属 B 型 ， 遍 布 于 总 苞 片 远 轴 面 ee dd 
E TEE EIS RITE RAE 16. 长 柄 艾 纳 香 B. membranacea (Wall.) DC. 
18. ARENT A,B 型 之 间 , 仅 分 布 于 总 苞 片 的 顶部 nen cee eee eeeceeeeneerneeseceeceteesceee 
oP pg Oe 17. FAME B. lanceolaria (Roxb.) Druce 
6. 具 柄 腺 毛 与 粘液 毛 并 存 。 
19. WREX AWe 
20. 具 柄 腺 毛 为 B 型 。 
21. 主要 为 具 柄 腺 毛 , 杂 有 少数 粘液 毛 。- 
22. 非 踪 毛 基部 几 个 细胞 均 为 “ 塔 状 7 膨大 …18. 银 叶 艾 纳 香 B. subcapitata (Wall.) DC. 
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22. 分 布 于 总 苞 片 基部 、 中 部 的 非 腺 毛 基部 细胞 不 膨大 ， 但 分 布 在 总 苞 片 顶端 的 则 咯 呈 


“ 塔 状 7 膨大 … 和 0 19. SARC) B. oxyodonta (Wall.) DC. 

21. 具 柄 腺 毛 及 粘液 毛 数量 几 相 等 。 
23。 具 柄 腺 毛 通 常 长 350 微米 ……………………- 20. 毛 艾 纳 香 B. mollis (D. Don.) Merr. 
23。 具 柄 腺 毛 通 常 长 100 微米 …………………… 21. Mw B. lacera (Burm. f.) DC. 


20. 具 柄 腺 毛 为 A 型 。 
24. 非 腺 毛 基部 细胞 不 聪 大 。 
25. 非 腺 毛 较 短 ， 通 常 长 100 微米 以 下 ………… 22. 绿 艾 纳 香 B. virens (wall.) Dc. 
25. 非 腺 毛 较 长 , 通常 长 200 微米 以 上 …23. UK MBH) B. sagittata Gagnep. 
24. 非 腺 毛 基部 细胞 呈 “ 塔 状 ?或 “ 扁 球 状 ?膨大 …… 24. HMB B. sessiliflora Decne. 


19. 粘 流 毛 为 了 型 .ee 25. 毛 千 草 B. hieraciifolia (D. Don) DC. 
1. 总 苞 片 远 轴 面 毛 状 体 弯 成 “ 乱 丝 团 ” 状 ,长 度 不 易 测定 。 
AE E EAA A F.E d ne 26. NAA B. martiniana Vaniot 
26。 粘 被 毛 分 化 不 明显 ， 属 B 型 27. 28H B. henryi Dunn 
(四 ) 种 的 描述 


1. 艾 纳 香 Blumea balsamifera (L.) DC. 图 版 六 十 二 ,图 1 
毛 状 体 仅 为 非 腺 毛 一 种 。 长 276 一 745 微米 , 通常 长 280 微米 ; 在 基部 的 几 个 细胞 不 
EKo RRA SM RAL. AFL. 
材料 ; BHRPRAAULCHRR, 108), 
2. 光 叶 艾 纳 香 Blumea eberhardtii Gagnep. 图 版 六 十 二 ,图 2 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 。 长 186 一 612 微米 , 通常 长 390 微米 ; 基部 几 个 细胞 多 数 
不 膨大 ,少数 略 膨大 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 。 气 孔 未 见 。 
材料 : 云南 (华南 植物 研究 所 ，51879)。 
3. 高 艾 纳 香 (新 拟 ) Blumea repanda (Roxb.) Hand.-Mazz. 图 版 六 十 二 ,图 3 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 , 稠 密 至 稀 蕊 ,长 141 一 840 微米 , 通常 长 470 微米 ; 基部 的 
2 一 3 个 细胞 呈 “ 塔 状 ” 脱 大 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 。 气 孔 不 明 。 
HE: 云南 西双版纳 (云南 考察 田 ，5181)。 
4. SR LAF Blumea napifolia (Wall.) DC. 图 版 六 十 二 ,图 4 
毛 状 体 为 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 长 47 BOK RB. PIKE BK 103 微米 。 表 
皮 细 胞 壁 平 直 、 波 浪 至 深 波 浪 状 。 气 孔 不 明 。 
BE: CREECREB RS, 70191), 
5. AiR XAG Blumea adenophora Franch. 图 版 六 十 五 ,图 2 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 具 柄 腺 毛 两 种 , 具 柄 腺 毛 较 多 。 非 腺 毛 长 90 一 145 ALK, 
通常 为 600 微米 ;在 基部 的 1 一 3 个 细胞 显著 膨大 , 宽 37 一 93 微米 。 具 柄 腺 毛 属 B 型 , 长 
186—560 微米 ; 基 宽 46—93 微米 ; 柄 部 具 二 列 细胞 ,每 列 为 3 一 8 个 细胞 所 组 成 。 表 皮 细 
胞 壁 平 直 或 波浪 至 深 波浪 状 。 气 孔明 显 。 
HE: 云南 (华南 植物 研究 所 标本 ，7560)。 
6. 六 耳 草 Blumed laciniata (Roxb.) DC. 图 版 六 十 二 ,图 6 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 具 柄 腺 毛 。 非 腺 毛 长 71—280 微米 ,通常 长 250 微米 ,在 
基部 的 几 个 细胞 呈 “ 塔 状 "或 “ 扁 球 状 ” 脱 大 , 宽 28 BOK. RARE B 型 长 235 微米 ; 柄 部 
由 5 一 6 个 细胞 所 组 成 , 宽 二 列 细胞 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 ,气孔 易 见 
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左 栏 示 腺 体毛 。 中 栏 示 表皮 组 织 。 右 栏 示 非 腺 体毛 。( 约 X 150) 
1. 艾 纳 香 Blumea balsamifera (L.) DC. 2. 光 叶 艾 纳 香 Blumea eberhardtii Gagnep. 
3. 高 艾 纳 香 Blumea repanda (Roxb.) Hand.-Mazz, 4. EWH Blumea napifolia (Wall.》 
DC. 5. $i tÆ Blumea oxyodonta Franchet. 6. 六 耳 草 Blumea laciniata (Roxb.) DC. 
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材料 : 广州 石 牌 ( 陈 文 ，3455)。 
7. 节 节 红 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz 图 版 六 十 三 ,图 1 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 具 柄 腺 毛 。 非 腺 毛 长 141 一 470 微米 ， 通 常 长 370 微米 ; 
基部 1 一 3 个 细胞 星 “ 单 侧 ” 膨 大 , 宽 52 微米 。 具 柄 腺 毛 B 型 通常 长 141 微米 ; 头 部 裂 成 二 
裂 细 胞 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 。 气 和 孔 易 见 。 
材料 : CORB E CRRA, RAM 70192)。 
8. 假 东 风 草 Blumea riparia (BL) DC. 图 版 六 十 三 ,图 2 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 具 柄 腺 毛 。 非 腺 毛 长 329—846 微米 ， 通 常 长 610 微米 ; 
基部 细胞 通常 不 膨大 。 具 柄 腺 毛 属 A 型 ,长 94 微米 , 极 稀 。 表 皮 细 胞 绝 大 多 数 平 直 ,少数 
波浪 状 ,气孔 可 见 。 
材料 : SHMOCSHR, 21714), 
9. 七 里 明 Blumea clarkei Hook. f. 图 版 六 十 三 ,图 3 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 具 柄 腺 毛 。 非 腺 毛 长 117 一 525 微米 ， 通 常 长 210 微米 ， 
在 基部 的 1 一 2 个 细胞 略 膨 大 , 宽 19 微米 。 具 柄 腺 毛 属 A 型 ,长 70 微米 ; 头 部 宽 13 微米 ， 
二 裂 。 表 皮 细 胞 平 直 。 气 孔明 显 。 
材料 : 广东 罗浮 山 ( 修 宽 曙 ，60161，12704)。 
10. 全 裂 艾 纳 香 (新 拟 ) Blumea saussureoides Chang et Tseng sp. nov. ined. 图 版 
六 十 三 ,图 4 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 。 非 腺 毛 长 186—746 微米 , 通常 为 450 微米 ; 基部 
的 1 一 3 PEER BA, 腺 毛 为 A.B 两 型 的 粘液 毛 并 存 ， 有 少数 A 型 的 腺 毛 的 分 
这 细胞 排列 成 球状 。 粘 液 毛 A 型 长 56 一 102 微米 ， 粘 液 毛 B 型 长 110 微米 ， 宽 38 微米 。 
表皮 细胞 壁 平 直 。 气 孔 偶而 可 见 , 极 明显 。 
材料 : 昆明 工作 站 《 尹 文 储 ，319)。 
11. 香 艾 Blumea aromatica (Wall.) DC. 图 版 六 十 三 ,图 5 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 。 非 腺 毛 分 布 稀 芯 ,通常 长 470 微米 ;在 基部 的 几 个 
细胞 不 膨大 。 腺 毛 属 具 柄 腺 毛 B 型 及 粘液 毛 B 型 。 前 者 长 约 100 微米 ， 柄 部 由 二 列 细胞 
所 组 成 。 后 者 长 95 微米 , 头 部 略 膨大 。 表 皮 细胞 多 数 平 直 少 数 为 浅 波 浪 状 。 气孔 偶 见 。 
材料 : 广西 (兴安 采集 队 ，307)。 
12. WAF Blumea densiflora (Wall.) DC. 图 版 六 十 四 ,图 1 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 稀 卧 丝 状 ,长 为 90 一 250 WOK, 通常 180 
微米 ;基部 的 几 个 细胞 不 脱 大 。 粘 液 毛 属 A 型 ,长 55 微米 , 宽 18 微米 。 表皮 细胞 壁 平 直 。 
气孔 明显 。 
HE: 广西 (兴安 采集 队 ，3087。 
13. 少 叶 毛 秸 草 Blumea hamiltoni (Wall.) DC. 图 版 六 十 四 ,图 2 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 长 19 一 1112 BOK, 一 般 长 450 微米 ; Æ 
2 one RSA. FHKE AB! MEK 50 微米 , 宽 18 微米 。 表 皮 细胞 壁 平 直 。 气 孔 
极 稀 , 不 易 见 。 
材料 ; 云南 动 海王 启 无 ， 73723)。 
14. 丝 毛 艾 纳 香 Blumea sericans (Kurz.) Hook. f. 图 版 六 十 四 ,图 3 
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左 栏 示 腺 体毛 。 中 栏 示 表皮 组 织 。 右 栏 示 非 腺 体毛 。《 约 X 150) 
1. 节 节 红 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz. 2. 假 东 风 草 Blumea riparia (Bl.) DC. 
3. 七 里 明 Blumea clarkei Hook. f. 4. 全 裂 艾 纳 香 Blumea saussureoides Chang et Tseng. 
5. 香 艾 Blumea aromatica (Wall.) DC. 
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左 栏 示 腺 体毛 。 中 栏 示 青皮 组 织 。 右 栏 示 非 腺 体毛 。( 约 X 150): 


1. 密 花 艾 纳 香 Blumea densiflora (Wall.) DC. 2. 少 叶 毛 千 草 Blumea hamiltoni (Wall.) DC. 3. 丝 毛 艾 
纳 香 Blumea sericans (Kurz.) Hook. f. 4. 东风 草 Blumea megacephala (Randeria.) Chang et Tseng 
5. 长 柄 艾 纳 香 Blumea membranacea (Wall.) DC. 6. 千 头 艾 纳 香 Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce 
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毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 长 372—1100 微米 ， 通 常 长 610 微米 。 
分 布 于 总 苞 片 顶端 的 非 腺 毛 的 基部 几 个 细胞 呈 “ 塔 状 ” 膨大, 分布 于 总 苞 片 基部 的 则 不 其 
膨大 。 粘 波 毛 为 A 型 ,通常 长 75 微米 , 宽 35 一 45 微米 ; 头 部 具 一 列 。 表皮 细胞 平 直 至 波 
浪 状 。 气 孔 不 明 。 
材料 : BHSRECRREB, 71707), 
15. 东风 草 Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng, comb. nov. [Blumea 
riparia (Bl.) DC. var. megacephala Randeria] 图 版 六 十 四 ,图 4 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 , 稠密 至 稀疏 。 非 腺 毛 长 235 一 520 微米 ,通常 长 
450 BOK; 基部 的 几 个 细胞 呈 “ 塔 状 ” 脱 大 。 粘 液 毛 属 A 型, 偶而 有 B 型 出 现 。 通常 长 93 
微米 , 宽 37 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直至 波浪 状 。 气 孔 易 见 
材料 ; 云南 (华南 植物 研究 所 ，270286)。 
”16. 长 柄 艾 纳 香 Blumea membranacea (Wall.) DC. 图 版 六 十 四 ， 图 5 
毛 状 体 为 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 较 短 , 仅 长 55—105 微米 ,通常 长 70 微米 ;在 基部 
细胞 略 膨大 。 粘 液 毛 属 B 型, 长 93 一 121 微米 , 通常 长 100 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 至 波 
浪 状 。 气 孔 偶 而 可 见 。 
材料 : 云南 玉龙 山 (华南 植物 研究 所 ，3122)。 
17. 千 头 艾 纳 香 Blumea lanceolaria (Roxb.) Drue 图 版 六 十 四 ,图 6 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 极 稀 , 仅 分 布 于 顶端 , 通常 长 550 微米 
基部 细胞 不 膨大 。 粘 液 毛 属 B 型 ,长 130 微米 , 宽 46 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 。 气 和 孔 极 稀 ， 
但 甚 明显 。 
材料 : 云南 (G. Forrest, 12246)。 
18. 银 叶 艾 纳 香 Blumea subcapitata (Wall.) DC. 图 版 六 十 五 ,图 1 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 。 非 腺 毛 长 329—1220 微米 , 通常 长 350 微米 ;在 基 
部 1 一 3 AMEE “GIR” WBA, 宽 24 一 47 微米 。 腺 毛 为 粘液 毛 B 型 及 具 柄 腺 毛 B 型 。 前 
者 长 75 一 94 微米 , BOR”. 后 者 长 118 一 188 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 、 波状 至 深 波 浪 
状 。 
材料 : 广东 花 县 (华南 植物 研究 所 湛江 调查 队 ，29337。 
19. 锐 齿 艾 纳 香 ( 新 拟 ) Blumea oxyodonta (Wall.) DC. 图 版 六 十 二 ,图 5 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 逐 毛 。 非 腺 毛 长 186—373 微米 , 通常 长 210 微米 ; 在 基 
部 的 几 个 细胞 星 “ 塔 状 ” 脱 大 及 “ 单 侧 ” 膨 大 (分 布 于 总 苞 片 基部 的 )。 腺 毛 为 粘液 毛 A 型 及 
具 柄 腺 毛 B 型 。 前 者 长 56 微米 , 宽 42 微米 ,棒状 。 后 者 长 117 微米 , 基 宽 24 微米 , 柄 部 
由 3 一 5 个 细胞 所 组 成 , 极 稀 蓝 。 表 皮 细 胞 平 直至 波浪 状 。 气 孔明 显 。 
材料 : 云南 (华南 植物 研究 所 ，18279)。 
20. 毛 艾 纳 香 Blumea mollis (D. Don) Merr. 图 版 六 十 五 ,图 3 
毛 状 体 为 非 腺 毛 及 腺 毛 。 非 腺 毛 长 188—235 OK, 通常 长 235 微米 ; 基部 的 几 个 细 
BEHR EKMA AWM EK BASERE. REBRE B 型 及 
HREAN, RRE BEK 329 微米 ; 柄 部 为 二 列 细胞 宽 , 每 列 长 5 一 6 个 细胞 ; 头 部 宽 
33 微米 。 粘 液 毛 A 型 长 32 微米 , 宽 38 ROK, BER’; 顶端 往往 裂 成 二 列 细胞 。 表 皮 细 
胞 壁 平 直至 波浪 状 。 气 孔 易 见 
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左 栏 示 腺 体毛 。 中 栏 示 表 皮 组 织 。 右 栏 示 非 腺 体毛 。( 约 X 150) 
1. 银 叶 艾 纳 香 Blumea subcapitata (Wall.) DC. 2. 具 腺 艾 纳 香 Blumea adenophora (Wall.) 
DC. 3. 毛 艾 纳 香 Blumea mollis (D. Don.) Merr. 4. GUM Blumea lacera (Burm. f.) DC. 
5. 绿 艾 纳 香 Blumea vihens (Wall.) DC. 
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材料 ; REALU, 16393). 
21. @ 3K Blumea lacera (Burm. £) DC. 图 版 六 十 五 ,图 4 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 , 稀 蓝 。 非 腺 毛 长 112—446 微米 ,通常 长 280 BOK, 
基部 的 1 一 2 PE “ER” EK 腺 毛 为 具 柄 腺 毛 A 型 及 粘液 毛 A 型 。 前 者 长 94 微 
米 ; 柄 部 由 二 列 细胞 所 组 成 , 1 一 2 个 细胞 长 。 后 者 长 46 微米 ， OBR”. REMEE 
直至 波浪 状 。 气 孔明 显 。 
材料 : 广西 柳城 县 ( 陈 文 ，82298)。 
22. 绿 艾 纳 香 Blumea virens (Wall.) DC. 图 版 六 十 五 ,图 5 
Ei tk HARE RE REMH, 通常 仅 由 2 一 3 个 细胞 所 组 成 , 长 95 一 110 微 
米 ; 基 部 细胞 略 膨大 。 腺 毛 属 具 柄 腺 毛 A 型 及 粘液 毛 A 型 。 具 柄 腺 毛 A 型 长 61 一 71 微 
米 。 粘 液 毛 长 30 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 至 波浪 状 。 气 孔明 显 。 
材料 : 云南 ( 李 鸣 岗 ，327797。 
23. 裔 叶 艾 纳 香 (新 拟 ) Blumea sagittata Gagnep. 图 版 六 十 六 ,图 1 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 。 非 腺 毛 长 94—893 微米 ， 通常 长 470 微米 ;基部 的 
几 个 细胞 略 膨大 。 腺 毛 为 具 柄 腺 毛 B 型 及 粘液 毛 A 型 。 前 者 长 103 微米 ; 头 部 长 47 微 
米 , 宽 38 BOK, RO; MK 62 微米 , 宽 24 微米 ， 由 二 列 细胞 所 组 成 。 后 者 长 71 微米 、 
宽 28 微米 , 呈 “ 瘤 状 ”。 表 皮 细 胞 平 直 。 气 孔明 显 。 
材料 : 广西 百色 (百色 队 ，1073)。 
24. 无 柄 艾 纳 香 (新 拟 ) Blumea sessiliflora Dedie. 图 版 六 十 六 ,图 2 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 ,后 者 极 稀 卧 。 非 腺 毛 通常 长 235 微米 ， 其 中 有 许多 
的 非 腺 毛 极 长 ,较为 弯曲 ,在 基部 的 一 个 细胞 多 数 呈 “球状 "膨大 。 但 在 总 苞 片 基部 的 有 些 
则 不 膨大 或 在 基部 的 1 一 3 个 细胞 呈 “ 塔 状 ” 脱 大 。 腺 毛 为 粘液 毛 B 型 及 具 柄 腺 毛 A 型 , 通 
常 长 95 微米 , 宽 28 微米 。 
BE: 广东 惠阳 (华南 植物 研究 所 标本 ，159420)。 
25. Hik Blumea hieraciifolia (D. Don) DC. 图 版 六 十 六 ,图 3 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 腺 毛 ， 多 分 布 于 总 苞 片 远 轴 面 的 顶端 , 极 稀 醇 。 非 腺 毛 长 
559—932 BOK, 通常 长 700 微米 , 在 基部 的 几 个 细胞 膨大 或 不 脱 大 。 前 者 分 布 于 总 苞 片 
的 顶端 , 后 者 分 布 于 中 部 和 基部 。 腺 毛 属 粘液 毛 B 型 及 具 柄 腺 毛 B 型 ， 前 者 长 121 GOK, 
宽 28 微米 ,后 者 长 559 微米 , 宽 93 微米 。 表皮 细胞 壁 平 直至 波浪 状 。 气 孔明 显 。 
材料 : BHRRFACREM, 71689), 
26. 3345 44% Blumea martiniana Vaniot 图 版 六 十 六 ,图 4 
在 总 苞 片 的 远 轴 面 , 除 最 外 的 1 一 2 RE RS 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 A 型 之 外 , 其 
他 各 层 苞 片 不 具 毛 状 体 。 非 腺 毛 基部 的 几 个 细胞 通常 不 膨大 , SH KERB. Wiik 
毛 A 型 长 83 微米 , 宽 32 微米 。 表 皮 细 胞 壁 平 直 。 气 孔明 显 。 
HE TEGER, 14159). 
27. REME Blumea henryi Dun 图 版 六 十 六 ,图 5 
毛 状 体 为 多 细胞 的 非 腺 毛 及 粘液 毛 。 非 腺 毛 稀 蕊 至 稠密 ， PREM. TER EK 
而 弯曲 ,因此 长 度 极 难 测定 ; 在 基部 的 几 个 细胞 通常 不 膨大 。 粘 液 毛 分 化 不 甚 明 显 ， 通常 
属于 粘液 毛 B 型 ,长 80 一 118 微米 , 宽 24 微米 ; 稀 为 粘液 毛 A 型 , 长 71 微米 , 宽 33 微米 。 
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左 栏 示 腺 体毛 。 中 栏 示 表 皮 组 织 。 右 栏 示 非 腺 体毛 。( 约 X 150) 


1. 载 叶 艾 纳 香 Blumea sagittata Gagnep. 2. 无 柄 艾 纳 香 Blumea sessilifiora Decne. 
3. E Blumea hieraciifolia (D. Don) DC. 4. RAE Blumea martiniana 
Vaniot. 5. 尖 苞 艾 纳 香 Blumea henryi Dunn 


314 植物 分 类 学 报 12 着 


表皮 细胞 壁 平 直 。 气 孔明 显 。 
材料 ; SATE GKMER, 14159). 


Œ) 讨 È 

1. 关于 丝 毛 艾 纳 香 Blumea sericans Kurz. Hook. f£. MEH Blumea hieraciifolia (D. 
Don) DC. 的 分 合 问题 。 由 于 这 两 个 种 群 的 外 部 形态 特征 比较 接近 , 所 以 是 否 应 当 把 丝 
毛 艾 纳 香 归 并 到 毛 秆 草 之 中 ， 在 分 类 学 家 间 的 意见 还 有 分 睹 。 如 果 从 总 苞 片 上 的 毛 状 体 
KA, BRR RBH LHERARERE B 型 及 具 柄 腺 毛 B 型 (数量 较 少 ) 而 丝 毛 艾 纳 香 
的 则 属 粘 波 毛 A 型 ， 无 具 柄 腺 毛 。 前 者 气孔 明显 而 后 者 的 气孔 不 明显 。 从 它们 的 外 部 形 
态 特 征 来 看 , 前 者 的 叶 主 要 为 基 生 , 总 苞 片 带 浅 紫 色 。 外 面 的 1 一 2 层 为 线 状 披 针 形 , 第 
3 一 4 层 为 线 状 长 圆 形 ,而 后 着 的 叶 主要 为 基 生 , 几 成 莲座 状 , 总 苞 片 通常 为 绿色 , ARR 
先端 有 时 呈 不 明显 的 痰 红色 ,全 为 线形 。 这 都 给 这 两 个 种 群 提供 了 分 “种 ”的 界线 。 因 此 
我 们 认为 应 分 立 为 二 个 种 为 宜 。 

2. 在 银 叶 艾 纳 香 Blumea subcapitata 《Wall.) DC. 及 见 霜 黄 Blumea lacera (Burm. f.) 
De. 的 “分 ”与 “ 合 ”" 上 , 同样 也 存在 着 分 歧 。 张 後 骞 \ 程 用 谦 认 为 从 外 部 形态 来 权衡 ,这 两 
个 种 群 的 植物 把 它 合 并 成 一 个 种 是 比较 勉强 的 。 因 为 :“ 见 霜 黄 叶 的 网 状 脉 明显 , 头 状 花 
序 腋生 和 顶 生 , 常 1 一 3 丛生 成 聚 们 花序 或 再 排列 成 广 圆锥 花序 式 , 两 性 花冠 榴 部 裂片 为 
三 角 状 渐 尖 。 而 银 叶 艾 纳 香 叶 的 网 状 脉 不 明显 ， 头 状 花 序 密 集 于 茎 枝 之 顶 作 狭 圆锥 花序 
式 排 列 ,两 性 花冠 檐 部 裂片 近 披 针 形 等 特征 都 易于 把 它们 区 分 开 来 "。 

根据 我 们 的 观察 从 毛 状 体 的 结构 来 看 也 可 以 将 它们 加 以 区 分 。 它 们 之 间 的 不 同 点 旋 
在 于 前 者 的 非 腺 毛 基 部 细胞 呈 “ 塔 状 ” 膨大 ;而 后 者 的 非 腺 毛 基 部 细胞 仅 在 总 苞 片 顶部 分 
WORE “HOR” 膨大 ,而 在 中 部 及 基部 分 布 的 则 不 膨大 。 何 况 它们 的 地 理 分 布 及 生境 条 
件 也 不 相同 。 前 者 分 布 较 广 ,在 非洲 、 亚 洲 东 南部 由 印度 至 新 几内亚 岛 , 直到 大 洋 洲 均 有 
分 布 ,在 我 国 则 在 台湾 省 ,广东 的 东北 部 至 西南 部 直到 海南 岛 , 广 西西 南部 ,云南 南部 及 江 
西南 部 均 有 分 布 ,生长 在 田 边 或 湿润 的 缓坡 草地 上 。 而 后 者 与 它 相 比 则 分 布 较 罕 , 仅 分 布 
于 我 国 的 广东 ,广西 及 云南 东南 部 的 空 六 草地 或 旱田 中 。 综 合 上 述 情 况 , 我 们 认为 这 两 者 
是 可 以 分 立 为 两 个 种 的 。 

3. 在 Randeria (1960) 的 专著 中 , 将 尖 苞 艾 纳 香 Blumea henryi Dunn 合并 到 裂 苞 艾 
纳 香 Blumea martiniana Vaniot 这 一 个 种 中 。 张 肇 赛 认为 :“ 这 两 个 种 群 的 植物 虽 很 近似 ， 
但 尖 苞 艾 纳 香 的 头 状 花序 较 大 (15 一 20 BOK), 总 苞 片 质 软 , 顶端 短 尖 或 锐 尖 , MRBRA 
香 的 头顶 花序 较 小 ， 总 苞 片 质 硬 ， 顶 端 锐 而 成 条 裂 或 据 裂 状 等 特征 均 易 于 将 它们 区 别 开 
来 ”。 从 总 苞 片 的 毛 状 体 结构 来 看 ， 裂 苞 艾 纳 香 的 总 苞 除 了 最 外 1 一 2 层 的 总 苞 片 远 轴 面 
上 具 粘 液 毛 A 型 及 多 细胞 的 非 腺 毛 的 毛 状 体外 ,内 层 的 总 区 片上 无 毛 状 体 , 而 尖 苞 艾 纳 香 
则 在 总 苞 内 层 苞 片 的 远 轴 面 上 均 有 粘液 毛 A 型 及 B 型 和 多 细胞 的 非 腺 毛 分 布 。 因 此 我 们 
也 认为 不 应 将 尖 苞 艾 纳 香 并 人 裂 萄 艾 纳 香 中 。 

4. 关于 少 叶 毛 秸 草 Blumea hamiltoni (Wall.) DC. 这 个 种 ， 有 的 分 类 学 家 如 : Clarke 
(Comp. Ind. (1876) 82), Hook. f. (Brit. Ind. II (1881) 263), Randeria (1960) 都 把 
它 降级 作为 毛 息 草 Blumea hieraciifolia (D. Don) DC. 的 一 个 变种 。 但 这 两 者 毛 状 体 的 
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结构 有 明显 的 差异 。 少 时 毛 秸 草 〈Wall.) DC. 的 毛 状 体 属 粘液 毛 A 型 , 多 细胞 非 腺 毛 基 
部 细胞 不 膨大 ,而 毛 秸 草 的 则 属 具 柄 腺 毛 B 型 及 粘液 毛 B 型 ,分 布 在 总 苞 片 项 端的 多 细胞 
非 逐 毛 基部 的 几 个 细胞 呈 “ 塔 状 ” 脱 大 。 前 者 气孔 极 稀少 ,不 明显 ,而 后 者 的 气孔 较 多 而 明 
显 。 因 此 我 们 认为 少时 毛 秸 草 〈Wal.) DC. 应 与 毛 息 草 分 立 为 宜 。 

5. 张 秘 骞 、 程 用 谦 在 他 们 的 《中 国 植物 志 》 手 稿 中 将 在 云南 中 部 的 这 一 属 植物 中 的 一 
个 种 群 定名 为 羽 裂 艾 纳 香 ( 新 拟 ) Blumea saussurecides Chang & Tseng (MERA: FX 
(319). 在 我 们 从 这 一 份 标本 取得 的 材料 来 看 , 它 的 腺 毛 除了 粘液 毛 A 型 、B 型 同时 并 
存 , 其 中 有 些 A 型 粘 流 毛 的 分 泌 细胞 排列 呈 “ 球 形 ”。 这 是 在 我 们 全 部 材料 中 独 一 仅 具 的 。 
这 种 毛 状 体 的 出 现 ,看 来 可 能 作为 它 能 否 成 为 一 个 新 种 的 一 些 佐证 。 
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A STUDY OF THE TRICHOMES AND THE EPIDERMIS 
OF THE PHYLLARY OF CHINESE BLUMEAS 


CHANG CHE-TSENG, YU CH’ENG-HUNG 
(Botanical Institute of Kwangtung Province) 


The present paper contributes a knowledge of the features of the trichome and 
the epidermis of the phyllary of 27 Chinese blumeas. In addition to a brief deserip- 
tion of these characters of each species, a key to such is also presented. 

The taxonomic treatments of the following taxa: B. hieraciifolia, B. sericans, B. 
subcapitata, B. lacera, B. henryi, B. martiniana, B. hamiltoni and B. saussureoides 
Chang & Tseng, sp. nov. ined. have also been discussed based on our observations. 


